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REPÚBLICA DEL PERÚ 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 


TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR ELECTRÓNICA 
ZONA REGISTRAL N° IX 
SEDE REGISTRAL - LIMA 


Partida Registral : 60587071 Placa N* 
DUA/DAM : 102-2012-06-120076-2 


Título : 2014-626765 T2-6670 


Fecha del Título : 16/03/2018 
Placa Ant, 


Datos del Vehículo 


Categoria : L5 Año Fabric. : 2011 
Marca : SANTO GAS Año Modelo : 2011 
Modelo : Sk-150ZH 

Color: AZUL 

Número de VIN : LGVSKH103AZ170485 

Número de Serie : LGVSKH103AZ170485 

Número de Motor : SK162FMJA1104260021 

: TRIMOTO CARGA 

12.0008000RPM 

Form. Rod. : 3X2 

Combustible : GASOLINA 























Asientos : 1 Cilindros : 1 Cilindrada : 0.149 
Pasajeros : 6 Longitud : 3.2 P. Bruto : 0.8 
Ruedas : 3 Altura : 1.3 Neto: 0.3 
Ejes: 2 Ancho : 1.26 Carga Util : 0.5 
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